NYGATA 



Nr. 5 Klasse C 

6 — 8 C 

7 

10 B 
12 

1*f C 
15 

16 C (bryggen) 

18 G 

19 C 

20 C (bryggen) 
# 22 C (r ryggen) 

26/28 C 

30 C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Nygata nr. 5 


— — 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Odd Rygh 

13 000 Areal tomt &6m\ bygninger 

Bolig 




Oppfart 


tidligst senest 


omkring 


K-f t NT 

Siste brann Tidligere branner 


AHUTl 


Byggherre 
Arkitekt 




Op pr. bruk 


Plantype 


3-romsplan 




Hoved må I 

■ rv • wu 1 1 id i 


8x^,9 


Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Tømmer, stående panel 


Kjeller 


Tak 


Saltak m. valm til en side 
Tegl. 


delvis . 


Eksteriør 


Symetrisk fasade m. nyere 2- 
omramming. 


fags vinduer med flat 


Interiør 


Delvis modernisert . 




Gårdsplass, 
Uthus 


Heller, sementert Trang. 

En etasje, Pulttak. Ubebodd, 


Dårlig. 


Ombygging 

195°* 


Tilbygg for bislag mot gården. Bad og w.c. i 2. etasje. 

(BA) 


T> Q nihnAr 
i \i y r 1 1 r i y t? 1 , 

1958 


oppmålinger 

Planer, snitt (BA) 








Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

I oppløsning. 






Vedlikeholdstilstand g 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdermg B 
Miljøvurdering B 






Prioritering C 






Dato 14. 1 1 . 1 973 

Sign Bjørn Tagset. 



Gat * Ny ga t a 


nr. 5 # 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

På kryss- og tvers gjennom Nedre Bakklandet, 

Dagsposten 4.11.33* 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent /revet 


Kultur- personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 


r 

■ 






\ 



II. 



» 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

oe i« 9 neise 




Nygaten nr. 6 og 8 


Eler 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Magnus 
k 5 ooo 

Bolig 


Skaugstad (6) Trondheim kommune 

Areal tomt 392 m* bygninger m 1 


Oppført 




tidligst senest omkring 


KJENT 

Siste brann 


Stu t 

Tidligere branner 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 


P tan type 








6.0x10» 


5 Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Tømmer, forbi. v. mur mot gate 
Stående panel mot gård. 
Saltak tegl. 



Kjeller 



Delvi s » 



Eksteriør 



Interiør 



Pussfasade med 2-fagsvinduer m. ruter 

to 



Delvis modernisert* 



Nyere port. 



Gårdsplass, Sementert, trang, 
uthus Brygge, se under. 



Ombygging 

1910 

1916 



19^2. 
1961 



Se prot. (23/2) BA 

Ny port ( innk jørsel)Mo t Nygata. Boder, størhus , kontor , 
spiserom innredet i 1. etasje mot gaten. Bryggesal utv. 
ved at gang og boder ble fjernet i 1. og 2. etg. Ny trapp 

1 bryggesalene . Kjeller ominnredet m. boder. (BA) 

2 wc. + trappegang l.etg. (BA) 
Ny trapp fra porten. (Ba). 



Te g n i n g e r, o ppmå linger 

191o Planer kjeller 1. og 2. et. fasader snitt, 1:100 (BA) 
19^2 Planer 1. & 2. et. 1:100 (BA) 
1961 Planer 1. & 2. etg. 1:100 (BA) 



Brygge: BB6<J plan Bratt saltak s.gii 
to etg.+ tre loftsetg. Bølgeblikk 
stående panel. Ikke symetrisk fasade 
Port-rekke plassert til -ide for 
møne. Jevnt fordelte elftarø? to-fags 
vinduer m. 8 småruter og nyere to- 
fagsvinduer m.to ruter. Liten port 
under mønet. 



Ønskelige forandringer 

Brygge trenger oppussing 
til oppr. utseende. 



Omgivelser 



I oppløsing 



Vedhkeholdslilstand 


B-C 


Antikvarisk tilstand 


C 


Arkifekturvurdering 


c 


Miljøvurdering 


B 


Priori* «ring 


C (Brygge) 


Dato 1'L 1 1 .73 
Sign BT. 





Gate Nv^aten 




nr 6 




Eldro bilder 


Foto 


Lmtratur Bø, Julius» Trondheim i 
Trondh j emske samlinger , 


60-70 år< 
Rekke 3. 


sne, Nidaros 215 

20.8.27 
B2.Hft.2 Trondheim 

1964 



Kilder 




» - 



A LITI L/II H n ir \s D [T f"" - i £>TC n CflD TDnURUt ! U 

ANTIKVARISK REGISTER FOU 1 HONDntIM 


otf uy y y es i i c 


Gate Ny ga ta w * 7 
Betegnelse 




Eier 1970 Henry Forseth 

Takst kr. 1 5 000 Areal tomt 1 1 bygninger 


■ 


Bruk Bolig" 




Oppført tidligst senest 


omkring j 


Siste brann Tidligere branner 


A. Hl Al T 


Arkitekt 


Oppr. bruk 


P (an type 




Hovedmål 1 0 , 0x6 f 8 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, stående panel. 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl. 


Delvis. ! 


Eksterier Symetrisk gatefasade, med 2-fags vinduer m/2 ruter og 
dels nyere med hele ruter. Flat, og flat prof.omr. 


imenør Delvis modernisert. 




Gardsplass, Sement ert trang. 

Uthus To ets jer Pult tak. Ubebodd. BA. 


Ombygging 

1869 se protokoll (21/9) (ba) 

■ 


Tagninger» oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




I oppløsing. 




Vedlikeholdstilstand B 




Antikvarisk tilstand B-C 




Arkitekt ur vurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1'** 11 . 1973 
Sign Bjørn Tagseth 



Gate 

Eldre bilder 



Nygata 



nr, 



Foto 



Litteratur Bø ^ j u ii us> Trondhjem i 60-70 årene. Nidaros 215- 

20.8.27 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 


Nygaten nr io 




Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 


lTOnaneiin Kommune 

3 3 000 Areal tomt 2 ? 6 * a . bygninger 

Bolig/kontor 




Oppfart 




I8l5x 

omkring 


KJE Hl 

Siste brann 


Tidligere branner 


ftHTATT 


Byggherre 

Aflf it ølet 


Skipper Bastian Stabell 


Oppr. bruk boli S 


Plantype 


Midtgangshus 




Hovedmål 


12,5 x 7,8 


Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Stein forbi, rn. skifer 
Tømmer, stående panel 


Kiell8r Delvis 


Tak 


Saltak, tegl. 




Eksteriør K rysspos tvincLuer x grupper pa lo i siaei eiter og etu^ove] 
inng. dør og port. Flat omramtning m. overbord på flat utskårne 
konsoller, Louis XlV-preg. Ny inng. dør i rikt utsmykket buet 
Dprtal m.runde profilerte halvsøyler på sidene . Hor . band unaer 
|iaauer 2^ et^* 

intener^ En del e idre lister og dører 


Gårdsplass, 

uthus Bry**, se under 




Ombygging 


1827 - 1837 Svalgangen innbygge t t Fløyene sammenbygget 
Etter 18^6 Trappen flyttet fra kjøkkenet (oppr. svalen] 



1811 Ny brygge oppført 
19^2 Takoppbygg (BA) 
19^8 Innr. av telefon og pakkrom i 1. et. 



Tegninger, oppmålinger 



19^2 Planer, snitt, fas 
19^2 Skjema, hovedinng, 

19^2 Skjema, vindu 
19^2 Gesimsdetalj 
1937 Planer 1* & 2. et. 
19^2 Planer, snitt, fasade 



1:50 NTH Ark. hist. 
1:10 NTH Ark. his t. 

1:10 NTH Ark. hist. 
1: >2 NTH Ark. hist. 
1:100 (BA) 
1.& .2 et. 1:100 (BA) 



én 



x Takstøkning fra 1000 til 5200 spdl. 
Sannsynligvis nybygg, ihvert f all ny 
brygge . Eiendommen omfattet også et 
fæhus på motsatt side av gaten. Ny- 
bygget taksert 8.12.1810 ( 19 x 12al 
+(4x6 alen). Ny brygge taksert 
11.1.1812 (18x20 alen) 

Brygge: Saltak m. eternit. Tre etg. 
+ loftsetg. Stående panel m.l. etg. 
skilt ut m. hccLsontalbånd. Fortrekke 
i mønsakse. Talje i mønet. Mange 
vindustyper t iln^ymm. plass om møns- 
aks e 



ønskelige forandringer 



mgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitektur vurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering B 



Dato 15.11.1973 
Sign B.T. 



Gat * Nygaten 



nr. 



10 



Eldre bilder 



Foto 



Hovedinng, og biinng, 
(Kr. Kielland) kopi : Nordenf j . 
Kunstind* mus. 



Litteratur 



Noach, K.G. Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1850 
K.E. Larsens Bakklandsarbeide 

Bø, Julius. Trondh jern i 60-70 aarene Nidaros 215-20.8.27 
Trondhjemske samlinger, Rekke 3.B.2. Hft. 2, Trh. 1964 
Kavli, Guttorm Trønderske trepaleer. 



Kilder 



Branntakster 1 766 -188? 
Branntakst 11. 1.1812 (Ny brygge) 

Branntakst 8. 12.1810 (Nytt forhus og sidebygn). 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur-, personalhistorie Bastian Stabell overtar etter jægt skipper 

Jacob Røes enke (Berit Røe) mellom 180? og 1815 



reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige plener 




nr 



Tidligere 
brent /rev i 

Kultur-, p 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 




10 



Foto 



Hovedinng, og biinng. 

(Kr, Kielland) kopi :Nordenf j 

Kunstind, mus. 



nhet i Trondheim 1800-1850 
"be i de 

0-/0 aarene Nidaros 215-20,8,27 
Rekke 3.B.2. Hft. 2, Trh. 1964 
e trepaleer. 



ry brygge) 

(Nytt forhus og sidebygn) 



vertar etter jægtskipper 
Berit Røe) mellom 1807 og 1815 





* utii/ua dic w cj c: r* tcTt n enn Tonunuciu 






O ra hu A 1 f* 

□ euyyyo i ac 


Gate Nygaten 

Beteg nei so 


nr, 12 






Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr, 15ø00 Areal tomt 283m* bygninger m* 
Bruk Brygge Forhus er skur i en etff. 


Oppfart tidligst 


senest 




omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 






an lill 


Bvqqherre 
Arkitekt 




Oppr. brok 




Plantype 








Hovedmål 11,9 x 5,8 




Etasjer ^ 




Grunnmur Pusset stein 

Vegger Tømmer, stående panel 




Kjeller 


Ingen 


Tak Saltak, bølgeblikk 








Eksteriør Sidef asade mot elva ute, 
to fags vinduer m. k rut 
i mønsakse 


ri vinduer» I gai 
er i faget, pia* 


dfasade 

3S tO Og tO 



Interiør 

Gårdsplass» Ro te t 

Uthus ingen 
Ombygging 

1879 Se protokoll (9/7) (BA) 

1896 Fyrhus m. dampkjel (BA) 

1897 Uthusbypi. (BA) 

1907 Utv. av/Lukket trelastskur (BA) 



Tegninger, oppmålinger 

I897 Situasjonsplan, snitt 1 : 100 (BA) 



- ■ ■ m < 

Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark j t a kturvu rde ri ng 
Miljøvurdering 

Prioritering 



C 

c 

c 
c 



Dato 15*11.1973 

s 'fl n Bjørn Tagset 



Gate Nygaten 




nr. 12 




Eldre bilder 


Foto 


Li,Uf ' ,Ur Trondhjemske 

Bø, Julius . 
215.20.8.27 


samlinger. Rekke 3. B. 
Trondhjem i 60-70 aarei 


2. Hft. 2. Trh.196 
le. Nidaros 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK R EG r STE R FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Ny ga ten nr. 
Betegnelse 


ik 








Eier 1970 Kort manns fabrikker 

Takst kr, 25 000 Areal tomt 31 Jm! bygninger 

Bruk Kontor/forretning 








Oppført 


tidligst 


senest 




omkring 




*.JtNT 

Siste brann 


Tidligere branner 






ANTATT 




Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 






Plantype 












Hovedmål 


11,5 x 9,0, 6,2 x k,7 




Etasjer 2 






Grunnmur 
Vegger 


■ 

Tømmer, stående panel 




Kjeller 






Tak 


Saltak 











Eksteriør 



Interiør 

Gardsplass, 
Uthus 



Krysspostvinduer i grupper. Flat prof. erapirelign 
omr amming, To fløyet inng.dør m. fyllinger^ 

Modernisert 



Ingea, Brygge revet 



Ombygging 



1871 Se prot. (30/3) (BA) 
1912 Montering av dampkjel (BA) 
1900 Kobhus på hver side av taket 
1931 Damprør over gata til nr. 13 
1966 Bygningen revet 



( 



?) (BA) 
BA) 



J 



Tagninger, oppmålinger 

1893 Planer, snitt ( 1 i 100) (BA) 

1900 Kobhus, snitt ( 1 : loo) (BA) 

■ 1931 Snitt 1 : 50 (BA) 



Ønskelige forandringer 



Omgiverser ^ oppløsn±ng 



VedlikeholdstMstand B 

Antikvarisk tilstand B - C 

Arkiteklurvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



— 



Dato 15.11.1973 
Sign Bjørn Tagset 



Gate 



Nygaten 



Eldre bilder 



nr. 



Foto 



lk 



Litteratur 



Bø, Julius Trondhjem i 60 - 70 aarene. Nidaros 215 

20.8.27 

Trondhjemske samlinger. Rekke 3- B. 2. Hft. 2,Trh. 196** 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 
Fremtidig* planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Nygata nr. 1 5 
Betegnelse 


Eier 1970 Kortmanns fabrikker 
Bruk Fabrikk 


in 


Oppført X8k7 tidligst senest 


omkring 


KJELNT 

Siste brann Tidligere branner 


AMT At T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Pl en type 




Hovedmål 3 1 » 6X9 > 7 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein 

Vegger Mir , malt utvendig 


Kjeller 


Tak Saltak, m. hjørnevalm, tegl» 




Eksteriør Jevnt fordelte tofagsvinduer med tre ruter i faget. 

Teglbue over vindusåpningen. Klarere bue over en to- 

fløyet inngangsdør. 
Interiør Panelt innvendig. Industrilokale med tresøyler. 


Gårdsplass, Div. teglbygn. samt to etg. saltakshus i m. blyvinduer, 
uthus 1 . etas j 


Ombygging 




1961* fyrrom i 1, etasje nordvestre 


del . 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser _,. 

I oppløsing. 




Vedlikeholds tilstand JJ 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekfcurvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato T J-J ,11, 1 973 
Sign Bjørn Tagset 



Gate 


■ 

Nygata 


nr. 15 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 



II- 



P. Schønning, Træl av Trondheims typografiske hust. B VII 

s. 103-9. . 

På kryss og tvers gjennom Nedre Baklandet. Dagsposten 11.33- 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Ny ga ten m 16 


■ 




Eier 1970 
Tekst kr. 
Bruk 


A/S Nygaten 16 

60 000 Areal tomt 363 m* bygninger 

Kontor 


rn 1 




Oppfart 


tidligst senest 


omkring 




KJEMT 

Siste brenn 


Tidligere branner 






Byggherre 

Arkitøkt 




Oppr. bruk 






2-fløyet bygning 






Hovedmål 


13,5 x 7,5 


Etasjer ^ 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein 

Tømmer, stående panel 


Kjeller 

Delvis 




Tak 


oai TaK m • njømevajLm, t 






Eksterier 


Modernisert m. hele ruter og 


ny dør 




Interiør 


Modernisert 






Gårdsplass, 
Uthus 


Sementert , forfallent 
Brygge se under 






Ombygging 


1970 Nytt tømmermannspanel. Nye vinduer (hele 

(BA) 


ruter) 


Tegninger, oppmålinger 


Brygge; Bred brygge. Sal tak, ra, 
halwalm i gavl. Tegl. Stående * 
panel sn. hor. bånd. Por trekke av 
varierende bredde midt på gavl* 
Små to-fags vinduer m, seks små- 
ruter symm . plass* i hver etg. 
unntatt loft* Ett ers t m. større 
vindu i 1. etg. 3. etg, + lofts- 
etg. Fund. delvis på peler i elva 
Portrekke m. kobbhus ni. heistalje 
på siden. 


Ønskelige forandringer 

Fasade endres mo 
rinnelig. Brygge 
opp. 


t opp- 

X>usses 


Omgivelser 

Positive 


VedJikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 








Prioritering C (Br 1 








Dato 15.11.1973 

Sign Bjørn Tagset 





Gate Nygaten 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Bø, Julius Trondhjem i 60-70 aarene. Nidaros 215*20. 8. 27| 
Trondhjemske samlinger, Rekke 3.B.2. Hft. 2. Trh, 1964 
P. Schønning, Træk av Trondhiems topografiske hist* 

B VII, s. 103-8. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur», personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 



Fremtidige planer 



/ 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betennelse 


Nygaten n r. 18 








Eier 1970 
Takst kr.*- 
Bruk 


Ingvald Kødsjø 

70 000 Areal tomt 3±Gn* bygninger 
Kontor/bolig 


m' 




Oppført 


tidligst ~ senest 


1766 v omkring 




Siste brann 


Tidligere branner 


flNt At T 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plan type 


Fl øybygn ing 






Hovedmål 


10,0 x 8,9, ^,0 x 3,5 


Etasjer * 




Grunnmur 
Vegger 


Mur 


Kjeller Delvis 




Tak 


Saltak, tegl 






EKsienør 
In ter jer 


Murfasade m.jamt fordelte krysspos tvinduer . 
Tre©tterlignet prof. pussorar, "Empire" To fløyet 
fyllingsdør m. overvindu 9 

Delv. modernisert 




Gårdsplass, 
Uthus 

w mug 


Sementert, trang 
Brygge se under 






Ombygging 


* < - ■ . 
1889 "Rørtrækning " i 2 . et. (BÅ) 





Tagninger, oppmålinger 



Brygge ; Smal brygge m. 3 etg. 
+ loft* Saltak m. mindre- valm 
på gavl. Bølgeblikk, stående 
panel. Div, vindus typer symm. 
plassert om mønsakse. To og tref 
fags vinduer m. seks småruter i 
faget- Fund. delvis på peler i 
elva 



4 Sc 14-eU. /W^*o> : 



ønskelige forandringer 

Bryggetak tekkes 
m • tegl • 



\ 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstirstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektur vurdering 
Mi I jo vurder ing 

Prioritering 



Dato 

Sign 



B 
C 
B 
B 



( Brygge B 



13* il» /3 



Gatø 


Ny ga ten 


nr. l8 


Eldre bilder 


Fota 



Litteratur 



K.E. Larsens Bakklands arb eide 

P. Schønning, Traek av Trondhiems topografiske hist. 
B VII, s. 103-8 

Bø, Julius Trondhjem i 60 - ?0 aarene* Nidaros 
215.20.8.27 

Trondhjomske samlinger. Rekke 3«B.2. Hft. 2. Trh - 



Kilder 



Branntakster 1766 - I856 



ti 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TU hinder 
for bevaring? 






ANTIKVAMI&K RE6f§Tfft tø* TiOMØHfJM 



Oit« Nygattn 

fl«1t,<jfit»|«* 



22 



Eitr 1970 Juliuø Matkø 
Teksl lir, 85 i 000 Areal tømt 

Bruk Fø r r et ni ng/bo 1 ig 



470 



Oppfort _U 
Slitt brann 



Byggherre 
Arkttekl 



Plantyp* 

Hovedmål 13,8 X 9,5 



Grunnmur Pusset Stein, hel 
Vegger MUT, pUSSet. 



Tak 



Saltak tegl. 



Eksteriør Pussfasade m. grovpuss 1, 

1,2» etg. symmetrisk plasserte 
hele ruter i s. bredde, 
interiør Delvis modernisert. 

GArdspiass, asfaltert, lasteplass, 
uthus Brygge, se under. 



etg., glatt puass 2* etg* 
krysspost vimler. I 1# efc<g 



Ombygging 

1899 Trekking av et 2,5 m langt ror fra et sidevaarelse til 

pipen i gårdens sidebygning 2. et, (BAj 
1920 Felles portinnkjorsel m. nr. 20. 
1942 Gjenbygging av portroro på nr. 22 

1948 Forandring brygge. Endring av fasade 1 . ©g 2. et. nKQ>t elva 
og mot gårdsplass. Nye vinduer. Port ut mot elva ffjenroet. 
Vegger innvendig i 1. et. Garderober i 2. et» fHS&J 



Tagninger, 

1920 Pias, fasade, snitt* 1:100 
1920 Sit. plan 1:500 (BA) 
1942 Plan 1. et., fasader, 1:100 (BA) 
1948 Planer, snitt, fasader, 1:100 (BA) 



1942 Sammenslåing av matr. nr. 20 
og 22. 

Brygge: Nyoppusset, bred brygge* 
Tre etg. + loftsetg. 
Saltak med ind valm. i gavl. Rod 
metall platetekking* Stående panel. 
Symmetrisk fasade. Portåpn» igjen- 
kledd evt. erst. rrw vinduer* To- og 
trefags nye vinduer rn. fire ruter i 
1 . og 2. etg. oa mindre vinduer nu 
soks og fire småruter i faget i 3% 
etg. og loft. Fund» delvis pl peler 
i elva* 



positiv© 




C (Brygg* 



\ 



13*11 «TO 

■♦T« 



J 



Gate Nygaten 


nr 22 


Eldre bilder 


Foto 



Utteritur 

Schoning, P. Træk av Trondhiems topografiske hist. B VII S.103-S 
Trondhjemske samlinger. Rekke 3.B.2. Hft. 2. Trh. 1964 
Bo, Julius. Trondhjem i 60-70 aarene. Nidaros 215. 20.8.27 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TU hinder 
for bevaring? 



Fremtidig» planer 




o m 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Ny ga ta nr - 19 




Eier 1970 
Takst kr. 


Bakklandet skole 

8 5 000 Areal tomt 773^ bygninger 


rn' 


Bruk 


Skolebygning 




Oppfort 


1847 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann 


Tidligere branner 


ANT AT I 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plen type 


Midtgangshus 




Ha ved mål 


22.8 x 11.2 


Etasje» 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset tegl. 

Tegl ut^rt^etr^crtrv. Fr ilagt. 


Kjeller 


Tak 


Saltak. tegl. 


delvis. 


Eksterier 


Symetrisk fasade om ing. dør, 
er i hver nedre del. Teglbue 
set hor. bånd i etas jeskiller 


kryss-post vinduer m-2 rut 
over vindusåpningen. Pus- 

■ 


Interiør 


Pusset mur. 





Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 

1866 
1938 
1953 
195^ 

1955 



Skoleplass asfaltert • 

En etasje murbygn. mot N . Bakklandet . Saltak, tegl. Bra, Be- 

■ ~ " Do dd 



Se prot. ( 17.6. ) 
8 wc i bakgården* 

Ominnredning av vaktmes terleilighetPortrommet legges ti 
Dusjrom i l.etg.i skolebygget . Tilbygg leiligh. 
(bislag) på 3 m2 til vaktm. leiligh. 

Riving av utv.k jøkkentrapp og vindfang, K jøkken-lærer- 

værelse . 



Tegninger, oppmålinger 

1921 Planer etc. oppmåling 1:100 (BA) 
Plan wc. 1: 50 (BA) 

Plan 1 • etg. skolebygn. 1:100. Sit. plan 1:100 



1938 
1953 

195^ 
1955 



Plan fasade utsnitt vaktm. bolig 1:50 (BA) 
Plan, utsnitt skolebygn. 1:100 (BA) 



(BA) 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

i oppløsning. 

Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekt ur vurdering B 

Miljøvurdering B 

Priori*ering C 



Dato 1 ^4 • 11. 73 
Sign BT. 



Gate 


Nygaten 


nr. 19" 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 

P. Schønning. Træk av Trondheims topografiske historie B VII, 
s. 103-8. 

På kryss og tvers gjennom Nedre Bakklandet. Dagsposten h t 11.33 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



ReguJeringepfan 
Til hinder 

for bevaring? 



Framtidige planar 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nygaten 
Betegnelse 



nr. 



20 



Eier 1970 Julius Maske 

Takst kr. 55 000 Areal tomt bygninger 
Bruk Forretning/Bolig 



Oppfort 



J fl * 



KJtMT 



tidligst ' 



Siste brann 



M 



senest 
Tidligere branner 



omkring 

ANTATT 



Byggherre 
Arkitekt 



Plantype 



Oppr. bruk 



Hovedmål 10 , 1 x 9,5 



Etasjer 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Mur 
Saltak 



Eksteriør Som nr # 20 



Kjeller 



Interiør 



Modernisert 



Gårdsplass, 
Uthus 



Felles med nr. 20 



se under 



Ombygging 



1920 Felles portinnk jørsel ni. nr. 22 (BA) 
19^1 Utvidelse av portrom, stue B WC i 1 . et. 
19^2 Utvidelse av innkjørsel på bekostn. av stu 
k jøkkenareal (BA) 



e og 



Tegninger, oppmålinger 

1920 Plan,fasade ( snitt 1 : 100 (BA) 
1920 sit. plan 1 : 500 (BA) 
19^1 Planer, snitt fasader 1 og 2. et. 1 
19^2 Plan 1. et., fasader 1 : 100 ( BA ) 



100 (BA) 



19^2 Sammenslåing av matr. n: "ønskelige forandringer 

20 og 22. Taktekning brygge endres 

Brygge: Bred brygge. Tre etg l til tegl. 
+ lof tsetg. Saltak in. halvvalm 
i gavl. Rød metallplate 

„ ,0 , _ Omgivelser 

tekking. Stående panel m pon;- 



rekke plass, en del til side 
for midten. Div. vindus typer 
ujevnt plassert. Gavl oppdel^ Vedlikeholdstilstand 

Antikvarisk tilstand 
A rk i te kt u rv u rd e ri n g 
Miljøvurdering 



av 2; hor bånd. Fund.delv. på 
peler i elva 



Positive 



B 

C 

B 
B 



(Brygge B) 
- C 



PriorHering 



C ( Brygge) 



Dato 15.11. 1973 
Sign Bjørn Tagset 



Gate Nygaten 


™ 20 






Eldre bilder 


Foto 






Litteratur 



Schønning, P.Træk av Trondhiems topografiske hist .B, VII S.1Q3-S 
8 Trondhjems^e samlinger, Kokka 3- B. 2. Hft. 2, Tr.h. 1964 
Bø, Julius. Trondhjem i 60 - 70 aarene. Nidaros 215 20.8,27 



Kilder 




Tidligere bygning 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nygaten nr 

Betegnelse 


24 




Eier 1970 Harald Meinhardt 

Takst kr. 110. ooO Areal tomt 410 rtf bygninger 

Bruk Forretning/kontor 


m 7 I 


Oppfart tldNgsl 


senest 


omkring 


KJE UT 

Siste brann Tidligere branner 






_ -•«#-« 
Byggherre 

Arkitekt 




Oppr. bruk 


pientype Floybygning 






Hovedmål 9,0 x 9,2, 4,1 x 13,5 




Etasjer 2 | 


Grunnmur 

vegger Mur kledd m. alum. plater. 




Kjeller 

Delvis 


Tak Saltak, tegl. 







Eksteriør Modernisert. 



interior Modernisert . 

Gårdsplass, asf alt . Trang, 
uthus Brygge, se under. 



Ombygging 

1941 Utvidelse av innkjbrsel» Fjerning av boder og privet fra 
brygge. Stue, boder 1.et. h.bygn. Soverom, 2 WC 1.et. 
h.bygn. (BA) 

1966 Innredning av kontorer i 1 . og 2. et. i bakgården. (BA) 
1968 Ominnredn. av hybel til butikk. Innsetting av nye vinduer 
i 2. et. Oppussing av fasade. (BA) 

i c \ 77 , D c\*zM*b e r- ( fa h Srfttjp) 



Tegninger, oppmålinger 

1941 Planer 1. og 2. et. + loft, snitt, fasader, 1:100 (BA) 

1968 Sit. plan 1:500 (BA) 

1968 Plan 1. et. h.bygn., fasade (BA) 



Brygge: Smalere brygge. Tre etg. + 
loftsetg. Saltak m. mindre gavl. 
Tegl . Stående pa ne 1 m. to hor. bå nd 
Symmetrisk fasade m. portrekke i 
midten og to vinduer i hver etg. 
Nye vinduer m. hele ruter. Kun ett 
vindu m. fire småruter igjen i 1 . 
etg. Fund. delvis på peler i elva. 



ønskelige forandringer 

Fasade endres mot opp 
rinnelig . 



Omgivelser positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdermg 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 
C 
C 

B-C 



Dato 
Sign 



15.11.73 



Gate 
Eldre bilder 



Nygaten 



nr. 24 
Foto 



Litteratur 

Schoning, P. Træk av Trondhiems topografiske hist.BVU 103-8. 

Trondhjemske samlinger. Rekke 3.B.2. Hft. 2. Trh. 1964 

Bo, Julius. Trondhjem i 60-70-aarene . Nidaros 215. 20.8.27. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fr.mtidlg. p " n,f £^ Dz+e^tr tf>77 



■ 

I 



* 
■ 











1 — ' J 










ni r 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nygaten nr. 26/28 

Betegnelse 


Eier 1970 Trygve Jorgen Dahle 

Takst kr 110 £00 Areal tomt 906 m' bygninger 

Bruk Kj ore skol e/bolig 




Oppfart tidligst senest 


omkring 


kj tur 

S ist e bra n n Tid li g er e branner 


ANTATT 


Byggherre 

Arkitekt * " 


Oppr. bruk 


piantype Midtgangshus (hjornehus) 




Hovedmål 15,0 X 9,1 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein , hel. 
vegger Mur, delv. i bind. verk. 

Pusset el. slemmet» 
Tak Saltak m. hjbrnevalm. Tegl. 


Ki " ,er Delvis 


EksteriorForhus : Pusset murfasade m. jevnt fordelte krysspostvinduer 
Bakhus: Synlig utmurt bind. verk m, jevnt fordelte tof agsvinduer 
m. hele ruter. Eldre tofagsvind. m. småruter i loftsetg. 
Interiør Modernisert. 


Gårdsplass, Heller grus. Park. plass. 

uthus Verkstedbygn. i 2 etg. mur. Heisporter. Bra. 


Ombygging 

1868 Se prot. (BA) 

1913 Snekkerverksted (ikke oppfort?) (BA) 

1914 Pakkhus av mur (BA) 

1928 Snekkerverkst . i sorl. del av bakbygn. (BA) 

1930 Bygg. av 3. et. våningshus av mur m. sideflby (BA) 

1930 Innredn. 3 WC. Oppbygg, av stående takkvist. 2 heiseporter 

i bakgården (BA) 
1933 Igangsetting av tobakkf abrikk (BA) 

1935 1. et. bakbygn. ombygg, til bilverksted og metallstoperi ( BAI 

1936 Innredn. av margarinf abr . i 2. og 3. et. (bakbygn.?) (BA) 
1947 Smelteovn 1. et. bakbygn. (BA) 

1962 Tilbygq til bakgården. 1 et. Mur. Mot elva. To smelte- 
ovner (BA) 


Tegninger, oppmålinger 


ønskelige forandringer 


1913 Planer, fasade, snitt 1:100 (BA' 

1914 Planer, snitt bakbygn. 1:100 (BA) 
1914 Sit. plan (BA) 

1928 Planer, fasade, snitt 1:100 (BA) 
1930 Planer, fasade, snitt for nytt 
våningshus 1:100 (BA) 




Omgivelser 

I opplbsning 


1930 Planer, fasade 1:100. Sit. plan 

1 : 1000 (BA) 
1935 Planer 1. et. bakbygn. 1:100 

(BA) 

1962 Planer, fasade, tilbygg, 
1:100 (BA) 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
A rk i tekt urvu rde ri ng C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 




Dato 15.11 .73 
Sign B . T • 



Gat<> Nyg 

Eldre bilder 



nr 26/28 



Foto 



II. 

I 



Litteratur 

Schonning, P. Træk av Trondhiems topoarafieke hist. B VII, 

s. 103-8. 

Trondhjemske samlinger. Rekke 3.B.2* Hft. 2. Trh» 1964. 
Bo, Julius, Trondhjem i 60-70 aarene. Nidaros 215. 20.8.27» 



Kilder 

I 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 





Se også Nedre Bakklandet 56 

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 

Gat* Nygaten nr. 30 

Betegnelse 



Eier 1970 A/S An CO 

Takst kr 110, 000 Areaitømt 906 m* bygninger m ? 

Bruk Verksted . Brygge» Kun brygge beskrives 



Oppfort 


tldliøst 


senest 


omkring 


KJÉNT 

Siste brann 


Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 


Plenty pe 








Hovedmål 






Etasjer 3 +tO loftset*. 


Grunnmur Fund « delvis på peler i 
vegger Tommer, stående panel. 


elva . 


Kjeller 

Ingen. 


Tak Salt ak. 









Eksterior Enkel gavl m. portrekke i midten samt vindu i mbnet. To 
tofags vinduer m. to ruter i faget symm. plass, i 1. etg. 
Utkraget gangvei i 1. etg. rundt gavl. 
intoner Mod er ni s ert . 



Bebyggelse 



Gårdsplass, Asfalt, lagerpl. 

Uthus 



Ombygging 1913 Lukket skur av tre (BA] 

1929 Kontorer innr. i 2. et. brygge. Ny trapp til 2. et. Flere 
vinduer i 2. et. Ny inng.ddr fra nord (BA) 

1942 Innr. av rom (17,3 of) for framst. av kaffeerst. i 1.et. 
brygge (BA) 

1942 Innr. av pakkerom og spiserom i 1.et. brygge (BA) 
1950 Innst. av f orblandingsanl . Går gjennom 4 et. (BA) 
1955 Rep. av brygga etter brann. Gjeninnredn. av 4. et. 
1963 Slått sammen med Nedre Bakkla n det 56 (BA) 



(BA) 



Tagninger, oppmålinger 

1913 Planer, snitt, fasade av treskur 1:100 (BA) 
1927 Sit. plan 1 :25 (BA) 
1929 Sit. plan 1:1000 (BA) 

1929 Planer over alle et* i brygge. Snitt , fasader av brygg e ^ ^ ^ ^ 
1942 Planer 1.et. brygge 1:50 (BA) 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

I opplesning 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B-C 

Ark i t e ktu r vu rde ri ng B-C 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 

in 



29.11 .73 
B.T. 



Gate 

Eldre bilder 



Nygaten 



nr. 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 




_ 


Til hinder 


i? 




tor bevaring? 






Fremtidige planer 








■ 






